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轻型 汽车燃 料消耗 量标识 

1 范围 

本 标准规 定了汽 车燃料 消耗量 标识的 内容、 格式、 材质 和粘贴 要求。 

本 标准适 用于能 够燃用 汽油或 柴油燃 料的、 最 大设计 总质量 不超过 3 500kg 的 仏、 M 2 类和 仏类 车辆， 
不 适用于 混合动 力电动 汽车及 可燃用 其它单 燃料的 车辆。 

2 规 范性引 用文件 

下列 文件中 的条款 通过本 标准的 引用而 成为本 标准的 条款。 凡是 注日期 的引用 文件， 其随后 所有的 
修改单 （不 包括 勘误的 内容） 或 修订版 均不适 用于本 标准， 然而， 鼓 励根据 本标准 达成协 议的各 方研究 
是否可 使用这 些文件 的最新 版本。 凡是不 注日期 的引用 文件， 其最新 版本适 用于本 标准。 

GB/T 788 图书杂 志开本 及其幅 面尺寸 （ISO 6716:1983, NEQ) 

GB/T 3181 漆膜颜 色标准 

GB/T 19233 轻 型汽车 燃料消 耗量试 验方法 

GB 19578 乘 用车燃 料消耗 量限值 

GB 20997 轻 型商用 车辆燃 料消耗 量限值 

3 定义 

下列 术语和 定义适 用于本 标准。 

燃料 消耗 量标识 fuel consumption label 

用于标 示燃料 消耗量 及相关 信息的 标签。 以 下简称 标识。 

4 标识 的内容 

标识至 少应包 含下列 信息： 

a) 生产 企业； 

b) 车辆 型号； 

c) 发动机 型号、 排量、 额定 功率， 其中， 排量 单位为 ml， 额 定功率 单位为 kw; 

d) 燃料 类型， 如 汽油、 柴 油等； 

e) 变速器 类型， 如 手动、 自动， 或 MT、 AT、 AMT、 CVT 等； 

f) 驱动 型式， 如 前驱、 后驱、 全轮驱 动等； 

g) 整 车整备 质量、 最大 设计总 质量， 单位为 kg; 

h) 市区、 市郊 和综合 燃料消 耗量， 单位为 L/100km ; 

i) 适 用的燃 料消耗 量限值 标准、 标准规 定的各 阶段限 值的实 施日期 和对应 的燃料 消耗量 限值， 单 
位为 L/100km; 

j) 标 识的燃 料消耗 量与实 际燃料 消耗量 差别的 说明； 

k) 标识启 用日期 以及政 府主管 部门规 定的附 加信息 等其它 信息。 
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5 燃 料消耗 量数据 

燃料 消耗量 数据是 指按照 GB/T 19233 测定的 市区、 市郊 和综合 燃料消 耗量。 
燃 料消耗 量数据 应精确 到一位 小数。 

6 标 识要求 

6.1 功能 区划分 

6.1.1 标识由 "标 题区" 、 "信 息区" 、 "说 明区" 和 "附 加信 息区" 四个 功能区 组成， 如图 A. 1 所 

示。 

6.1.1.1 "标 题区" 位 于标识 顶端， 左侧为 "企业 标志" ， 右侧 "标识 名称" 。 "标识 名称" 为 "汽 
车燃料 消耗量 标识" ， 对应 英文为 大写的 "AUTOMOBILE FUEL CONSUMPTION LABEL" ， 采 用中文 居上、 
英 文居下 的方式 排列。 

6.1.1.2 "信 息区" 位 于标识 中央， 是标识 的核心 部分； "信 息区" 的 上部为 "车 型基本 信息" ， 下 

部 为左右 排列的 "标识 图案" 和 "燃料 消耗量 信息" 。 

6.1.1.2.1 "车 型基本 信息" 部分 包括： 生产 企业、 车辆 型号、 发动机 型号、 燃料 种类、 排量、 额定 
功率、 变速器 类型、 驱动 型式、 整 车整备 质量、 最大 设计总 质量以 及企业 需要说 明的、 与 燃料消 耗量相 
关 的其它 信息。 如无其 它信息 提供， 可删除 "其它 信息" 四 个字。 

6.1.1.2.2 "标识 图案" 为简 化的加 油机。 

6.1.1.2.3 "燃料 消耗量 信息" 包括： 

a) 市区 工况、 市郊工 况和综 合工况 燃料消 耗量； 
示例 1: 

市区 工况： X X. X L/100km 
综合 工况： X X. X L/100km 
市郊 工况： X X. X L/100km 

b) 适用的 燃料消 耗量限 值标准 （含年 代号） 、 标 准规定 的各阶 段限值 的实施 日期和 对应的 燃料消 
耗量 限值。 

示例 2: 

适 用国家 标准为 GB XXX X-X XXX； 

第 X 阶段 要求自 XX XX 年 XX 月 XX 日开始 执行， 对应 限值为 XX. X L/100km; 
第 X 阶段 要求自 XX XX 年 XX 月 XX 日开始 执行， 对应 限值为 XX. X L/100kmo 

6.1.1.3 "说 明区" 位 于标识 下部， 主要用 于说明 燃料消 耗量试 验所釆 用的国 家标准 （含年 代号） 以 

及影响 燃料消 耗量的 因素， 具 体内容 如下： 

本标 识所釆 用的燃 料消耗 量数据 系根据 GB/T 19233- x x x x 《轻型 汽车燃 料消耗 量试验 方法》 测定。 

由 于驾驶 习惯、 道路 状况、 气 候条件 和燃料 品质等 因素的 影响， 实际燃 料消耗 量可能 与本标 识的燃 
料 消耗量 不同。 

为 避免标 识影响 视野， 请在购 买车辆 后去除 标识。 
6.1.2 "附 加信 息区" 位 于标识 底端， 主 要内容 包括标 识启用 日期以 及政府 主管部 门规定 的附加 信息， 

如备 案号。 

6.2 标 识的规 格和图 案要求 

6.2. 1 标 识尺寸 至少为 GB/T 788 规定的 A5 (148. 5 匪 X210 醒） 幅面， 也 可釆用 A4 (210 醒 X297 讓） 
幅面， 或在其 它幅面 中使用 尺寸为 A5 或 A4 幅 面的标 识并保 证其格 式符合 要求。 

6.2.2 标识 背景为 GB/T 3181 规定的 淡黄色 ，对应 编号为 Y06; "企业 标志" 区域 以及标 注市区 工况、 

市郊 工况、 综合 工况燃 料消耗 量信息 的区域 背景为 白色。 
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6.2.3 A5 幅面标 识各功 能区的 布局和 尺寸应 符合图 A. 2 的 要求， 其中， 加油机 图案应 符合图 A. 3 的要 
求， 加油机 颜色为 GB/T 3181 规定的 红色， 对应 编号为 R02。 标识 所使用 的文字 和数字 全部为 黑色， 对 
应的 字体、 字号要 求见表 1。 A4 幅面 标识 应相应 放大。 



表 1 各功能 区对应 的字体 和字号 



功能区 


内容 


字体 


字号 




文字 


中文 


黑 体加粗 


小一号 


英文 


黑 体加粗 


四号 


信息区 


文字 


中文 & 


黑体 


小四号 


英文 


黑体 


小四号 


数字 


综合燃 料消耗 量数值 


黑 体加粗 


小初号 


市区和 市郊燃 料消耗 量数值 


黑体 


小四号 


说明区 


文字 


中文 b 


黑体 


五号 


英文 


黑体 


五号 


数字 


黑体 


五号 


附加 信息区 


文字 


中文 


黑体 


五号 


英文 


黑体 


五号 


数字 


黑体 


五号 


3 加油机 图案中 "燃 料消 耗量" 等五个 字的字 号为小 四号。 
b 说 明区中 "说 明" 二 字的字 号为小 四号。 



6.3 标识 的材质 



标 识应采 用纸质 或塑料 材质， 具有 一定的 强度， 易于 粘贴和 保持， 并易于 去除。 
6.4 标识 的粘贴 

标识 应粘贴 在车辆 内部， 粘贴位 置为侧 车窗或 风挡玻 璃上、 不对 驾驶员 视野构 成影响 的显著 部位。 
为便于 从车外 阅读， 标识的 图案和 内容应 朝外。 
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附 录 A 
(规 范性 附录） 
标 识各功 能区规 格及图 案要求 



企 业标志 



生产 企业： 
车辆 型号： 
发动机 型号： 
排量： 

变速器 类型： 
整 车整备 质量: 
其它 信息： 




汽车燃 料消耗 量标识 

AUTOMOBILE FUEL CONSUMPTION LABEL 



燃料 类型： 
ml 额 定 功率： 

驱动 型式： 
kg 最大 设计总 质量: 



kw 



市区 工况： XX. X 

综合 工况： XX ■ X 

市郊 工况： KX. X 



L/ 100km 

L/ 謹 m 
L/IOOkm 



适 用国家 标准为 GB XXXX-XXXX 3 

第! (阶段 要求自 年 XX 月 XX 日开始 执行， 

对应 限值为 XX, X L/100km ; 

第! (阶 段要求 自 年) {K 月 日 开 始执行 ， 

对应 限值为 XX. X L/100km。 



说明 

本标 识所采 用的燃 料消耗 呈数据 系根据 GB/T XXXX-XXXX 《轻 型汽 车燃料 
消耗 還试验 方法》 测定。 

由子驾 驶^] 惯、 道路 状况、 气候条 件和燃 料品 质等因 素的影 响， 实随 
料 消耗呈 可能与 本标识 的燃料 消耗至 不同。 

为 避免标 识影响 视野， 请在购 买车辆 后去除 标识。 



» 案号; 



启用 日期： XXXX 年 XXfiXX 日 



> 标题区 



> 信息区 



> 说明区 



• 附加 信息区 



图 A. 1 标识 各功能 区分布 示意图 
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148' 5 



^10 iy4i 



132, 5 



企 业标志 



S3, 



汽车燃 料消耗 量标识 

AUTOMOBILE FUEL CONSUMPTION LABEL 



生产 企业： 
车辆 型号： 
发动机 型号： 
排量- 

变速 器类型 s 
整 车整备 质量: 
其它 信息： 



燃料 类型： 
额定 功率- 
驱动 型式： 
kg 最大 设计总 质量- 



kw 



kg 




市区 工况； XX. X 

综合 工况： )()(■ X 

市郊 工况： XX. X 



L/100km 

L/100km 
L/100km 



适用 国家标 准号、 限惶要 求及实 施日期 



说明 



本标 识所采 用的燃 料消耗 量数据 系根据 GB/T XXXX-XXXX 《轻 型汽 车燃料 
消耗 S 试验 方法》 测定 E 

由 于驾驶 习惯、 道路 状况、 气 候条件 和燃料 品质等 因素的 影响， 实际 m 
料消耗 里可能 与本标 识的燃 料消耗 s 不同 .： 

为 避免标 识影响 视野， 请 在购 买车辆 后去除 标识. 



备^ 



启用日 期； xxxx 年 XX 月 XX 日 



图 A. 2 标 识各功 能区规 格要求 



GB XXX x-X XXX 




■ I 



图 A. 3 加 油机图 案及规 格要求 
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